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FICHE D' ANALYSE / RESULTAT ANALYSE QUALITATIVE GC/MS POUR CONFIRMATION GC/C/IRMS 
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Substance cara^t^ris^e : 


Fichier : 



Mix 

Ecbantillon 


Tr fmin) 

Tit 

Ml (%) 

M2(%) 

M3 (%) 

Tr(niin) 

Trr 

M] (%) 

M2 (%) 

M3 {%) 




100 





too 



Tolerance basse 








Tolerance haute 







Concordance des Tr : oui 

Concordance des Trr : oui 

Concordance globale des abondances relatives : out 
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non 
non 
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Substance caract6ris6e : 


Fichier : 



.. -.... 

Mix 

Echantillon | 

h- 

Tr (min) 

Trr 

Ml(%) 

M2 (%) 

M3 (%) 

Tr(mtn) 

Tit 

Ml (%) M2 (%) 

M3 (%) 

1 



100 





100 1 
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Tolerance basse 
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Tolerance haute 
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Concordance des Tr : 

out 
oui 

oui 


non 

Concordance des Trr : 


non 

Concordance globaie des abondances relatives : 


non 


Paraphe et code opSraleur : 


"'^jI^ 


Partie 6 remplir par le responsable ; 
Caract6risatio]i formelle de tous les analytes : 
Paraphe et code opSrateur : 


OUI 


^ 


non 


■ Hq rjp> 


Observations ; 


Cel enregistrement est a archiver dans le dossier de confirmation de VechantiUon 
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